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Stromkreises R, L, C wahrend der Ubergang szeit sich nicht andern. Die Spannungsgleichung eines solchen Stromkreises ist von der Form
(.    di   ,. .      \ \     dt           J'
worin cp eine lineare Funktion ist, deren Glieder teils den Strom, i selbt in Verbindung mit Konstanten, teils den Differentialquotieiiten des Stromes nach der Zeit, teils das Zeitintegral des Stromes ent-halten.
Wahrend der tjbergangszeit setzt sich der Strom zusammen aus dem (erzwungenen) stationaren Strom ie und dem (freien) Ausgleichstrom i,, es ist
und da Gl. 325 linear ist, kann sie zerlegt werden. in
'    -(325 a)    .
worin p die dem stationaren Endzustand  entsprechende Spaiinung ist.    Nun erfiillt der stationare Strom fiir sich die Bedingung
•daher ist fiir den Ausgleichstrom
0     ..... (325 o)
Man erhalt die Gleichung des Ausgleichstromes fiir sich, wenn man in der Differentialgleichung die zugefiihrte Spannung gleich Null .setzt. Sein Verlauf ist von der Art der zugefiihrten Spanmmg un-abhangig, daher bezeichnet man ihn als freien Strom.
Der Ausgleichstrom vermittelt den stetigen Ubergang vom An-fangszustand zum Endzustand. Bei Beginn der Zustandsanderung, den wir hier als Anfang der Zeitrechnung, t = 0, ansehen, habe der .Strom i einen Anfangswerb iaW- Bezeichnen ig(0) und if(G) die Werte des erzwungenen stationaren Stromes und des freien Stromes fiir •den Augenblick t~Q, so ist nach Gl. 326
Vo) = Vo) +    (o)    ....... (327)
83. Stromkreis mit konstantem Widerstand und  konstanter
Induktivitat.
Fiir einen solchen Stromkreis gilt nach Kap. II Gl. 21
Setzen wir hierin nach Gl. 326 i = ie-\-if, so wissen wir,  dafigange, bei denen in jedem Teil des Stromkreises der Strom in jedem Augenblick den gleichen Wert hat und die wir als quasistationare Stromkreise bezeichnen.
